EPSON 

プレビユーモニタ 2 

型番： PMPTM2 


このたびは、プレビューモニタ2 (型番： PMPTM 2) をお買い上げいただき誠にありがとうございまず。 
プレビューモニタは、プリンタにセットしたメモリカード内の写真データを表示して、印刷前に殖認ずるこ 
とができまず。 

本書をよくお読みいただき、正しい取り扱いをお願いいたしまず。 


徊包内容の確認 


同捆のプレビューモニタ本体に損傷がないことをご殖認 
ください。万一、損傷がありましたら、お買い上げいた 
だいた販売店までご連絡ください。 



A 警告 

表示パネル（液晶パネル）が破損した場合、中の液体には十分';主意してくださし、。万一、凶下の巧態 
になったときは、それぞれの応急処置を斤ってくださし、。 

• 皮膚に付着した場合 

付着物を拭き取り、水で流し、石おでよく洗';争してください。 

• 目に入った場合 

きれいな水でよく洗い流し、最低15々間洗ミ争したあと、医師の診断を受けてください。 

• 飲み込んだ場合 

水でよく 口の中をホ;争し、大量の水を飲んで吐き出したあと、医師の手当てを受けてください。 


電波障害自主規制について一注意一 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報技術装置でず。 
この装置は、家庭環境で使用ずることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機にお 
接して使用されると、受信障害を引き起こずことがありまず。 


薑本仕様 


外形寸法 

幅 90.8 X高さ125.目X奥斤き 68.1mm (角度25°時） 

画面寸法 

横50.244 X縦37.674 mm {：2.5型） 

ドット数 

110,91目画素（横474 X縦 234) 

ドットピッチ 

横0.10目X縦 0.1 目1 mm 

あ晶モード 

透過型 TN (ノーマリ ホワイト） 

階調数 

6ビット （64 階調/262,144色） 

光源 

兰玻長型冷陰極管に FL) 1本、サイドライト方式 


裏面につづ< 


◎セイコーエプソン 株式会な2003 

Printed in China XX.XX-XX 


4046553 -00 
XXX 


























プレビユーモニタの取り付け 



巧 プレビューモニタス□ットのカバーを取り外します。 

ム 取り外したカバーは、なくさないように保管してお 
いてください。 




プレビューモニタの使用方法 


プレビューモニタの使用ちまは、お使いのプリンタの耳が及説明書をご覧<ださい。 


ま意 


画素の一部び常時点なしない場合びあります。また液晶の特性上、明るさにムラび生じること 
びありますび、故障ではありません。 


(?) 


ポイント 


モニタの明るさ調整と角度調整びできます。 

※モニタの明るさ調整は印刷結果には反映されません。 
※角度調整は、ねじをゆるめでから巧つでください。 
スクリーン它ーフ'機能についで 
プリンタの操作終了後5分経過すると、スクリーン 
它ーブ機能び働き、モニタから画像び消えます。再び 
モニタに画像を表示させる場合は、操作パネルのいすれ 
力、のボタンを巧しでください。 



日月るさ調整 


ちを調整 



























□ □ □ n 


Revision 

□ □□□□ 

□ □ □ □ 

□ □ 

4046553-00 

□ □ 

D D D D 





